Appendix A 


HTI 4842/10161 



Sucks 85 

Winston 85 

IBM Code 

MOAQ 

M0AR 

HTI # 

4842 

10161 

Dace of Production 

3/90 

3/90 

SMOKE 

Buti Length, mm 

28 

28 

FTC Tar, mg/cigt. 

15.2 

16.4 

Nicotine, mg/cigt, 

0.97 

1.10 

Puffs/cigt 

8.5 

8.3 


Total RTD, mm of H^0 

105 

114 

Static Bum. Time, min. 

7.8 

8.1 

Length, mm 

$4.0 

84.0 

Circumference, mm 

25.2 

24.9 

PAPER 

Permeability, ml/cm a .min. 

32 

22 

FILTER 

RTD, mm of H^0 

77 

79 

Length, mm 

20.9 

20.9 

Weight, g 

0.13 

0.14 

Tipping Paper Length, mm 

25 

25 

Color 

Cork 

Cork 

Ventilation, % 

17 

8 

HILLER 

Total alkaloids, % (DWB) 

2.10 

2.17 

Total red. sugars, % (DWB) 

8.0 

8.2 

Wt. of tob., g (12.5% O.V.) 

0.700 

0.712 

Rod Density, g/cc 

0.220 

0.230 

Oven Volatiles % (Pack) 

12.9 

13.6 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/myfm0004 





